CAMPEONATO ITALIANO - 2021/2022 


12/08/2021 ds 10:00 
A Giontuca Auretiono 


Q siacio Olimpico Grande Torino (Torinoy 


3º RODADA 


Salernitana 


%) Federico Bonazzoli 


Antonio Sanabria 


D Norbert Gyômbér 


Gleison Bremer 


Tommaso Pobega (3 


Torino 
58 


430 


Torino 


32, Vanja Milinkovié-Savié 
a Gleison Bremer 4 
6. David Zima 
Via Ricarc 
10. Sasa Luki 
415, Cristian Ansald 
17. Wilfried Stephane Singo 
38, Rolando Mandragora 
411. Marko Pjaca 
419, Antonio Sanabri 
4,77. Karol Line 


1. Etrit Berisha 
89. Luca Gemello 
26. Koffi Didi 
27. Mergim Vojvoda 
134. Ola Aina 
1/99, Alessandro Buongiono 
t4 Tommaso Pobega 3 
8. Daniele Baselli 
1 22. Dennis Praet 
1 88. Tomás Rincón 
14. Josip Brekalo 
70. Magnus Warming 


Ls Estatísticas 
Salernitana 
Posse de bola (%) “2 
Total de passes 303 
Passes corretos (%) 
Total de chutes 
Chutes no go! 
Escanteios 


Faltas cometidas 


dh Escalações 
Salernitana 


72. Vid Belec 
6. Stefan Strandberg 
4 23. Norbert Gyómbér & 
31. Riccardo Gagliolo 
4 2. Mamadou Coulibaly 
43. Matteo Ruggeri 
14. Francesco Di Tacchio (e) 


24, Wajdi Kechrida 
9. Federico Bonazzoli & 


Sas.Simy 
Banco de Reservas 


1. Vincenzo Fiorillo 
12. Antonio Russo 
f 19. Luca Ranieri 
21. Nadir Zortea 
26. Luka Bogdan 
33. Filippo Delli Carri 
17. Franck Ribéry 
18. Andrea Schiavone 
7.18. Lassana Coulibaly 
20. Grigoris Kastanos 
fi. Milan Durié 
63. Edoardo Vergani 





